
LES ROSES. 


ROSA GALLICA 

Purpuro-violácea magna. (Voyez tome i, page 76, var. 

R. (Centifolia) var. 7, ou Bishop Rose, Ait. Kew. ed. 1, vol. 2, 
p. 204. Miss Law. Tab. 20? 

LE ROSIER ÉVÉQUE. 

DESCRIPTION. 

C’est une trés-belle varióte du Provins, connue depuis long- 
temps, et cultivée dans presque tous les jardins. Ses tiges, un 
peu rougeátres, sont armées d’aiguillons recourbés. Les ra- 
meaux, diffus, sont garnis d’un assez grand nombre de petits 
aiguillons inégaux, presque droits, et trés-rapprochés entre 
eux, sur-tout á l’extrémité de la plante : ces aiguillons se déta- 
chent promptement. Les feuilles se composent de cinq folióles, 
d’une consistance ferme,' ovales-arrondies, d’un verd-foncé, 
glabres en-dessus, tomenteuses en-dessous. Elles sont portees 
par des pétioles velus, glanduleux, munis de plusieurs petits 
aiguillons inclines. Les fleurs, légérement odorantes, sont tanto! 
solitaires, tantbt disposées par deux ou trois a l’extrémité des 
rameaux. Les pédoncules qui les soutiennent sont longs et his- 
pides. Les tubes des cálices, presque glabres, par-fois glandu¬ 
leux, sont arrondis. Les divisions pinnatifides du limbe sont 
glabres dans quelques individus, couvertes de poils glanduleux 
dans dautres. Corolle ampie, de deux ou trois rangs de pétales, 
d’un beau pourpre-violet, larges, échancrés en coeur au som- 
met, ou légérement crénelés. Styles réunis en un faisceau au 
centre de la fleur. 

















































































